I Think You Will Love This Music Too - Montage #311 


“Richard Goode & Beethoven” 


Elapsed/ 

Repere 

Work Details / Details 

Performer(s) / Interprete(s) 


Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827) 

Piano Sonatas / Sonates pour piano 

Richard Goode, pano 


Sonatas / Sonates op. 2 


00:00 

No.1 in F Minor / en fa mineur, op. 2, no. 1 


19:12 

No.2 in A Major / en la majeur, op. 2, no. 2 


41:45 

No.3 in C Major / en ut majeur, op. 2, no. 3 



Sonatas / Sonates op. 49 


67:01 

No.19 in G Minor / en sol mineur, op. 49, no. 1 


74:29 

No.20 in G Major / en sol majeur, op. 49, no. 2 



(Total-82:23) 















